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Panasonic 

電気掃除機（家庭用） 

取扱説明書 

品番 MC - A 14 CP 
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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございます。 
♦取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使用前に「を全上のごミ主意」 （2 〜4ページ）を必ずお読みください。 

♦保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに 
大切に保管してください。 


保証書付き 


V01Z8N000 
S1208-0 
Printed in Malaysia 


安全上のごま意 


必ずお守りください 


人へのを害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


么警告 

r 死 t や重傷を負ラ恐れびある内容」です。 


n ちをたなマ如 日4な呂巧んくな/ H - 寸ス m わんくたス 

A 迂忌、 

内容」です。 


■お守りいただく内容を;欠の図記号で説明していまず。（巧は図記号の例でず） 

してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


么警告} 


■弓 I 义性のあるものや义の気の 
あるちののそばで使用しない、 
吸わせない 

/トナーなどの可燃物、 \ 

I 灯油、ガソリン、シンナー、 

\火の消えていないたばこなどノ 


Q 



爆発や火災の原因になります。 


■絶対に分解したり 
修理-改造しない 




分解禁止 



発火したり、異常動作して、けびを 
することびあります。 

♦修理は販売店にご相談ください。 


■水洗いや、風呂場での使用は 
絶対にしない 


戀 



■めれた手で、電源プラグ 
の巧き差しはしない 




水めれ禁止 

感電することびあります。 


めれ手禁止 

感電の原因になりまず。 



■電源コード*電源プラグを破損ずるようなことはしない 




傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲ブたり、 
.ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない 


傷んだまま使用すると、感電•シヨート-火災の原因になります。 
♦コードやプラグの修理ま、販売店にご相談ください。_ 
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A 警告} 


I 定格 1 已 A •交流10 OV の 
コンセントを単独で使う 


〇 


火災-感電の原因 
になります。 


■電源プラグのほこり等は 
定期的にとる 


〇 



プラグにほこり等びたまると、湿気 
等で絶縁不良となり、火災の原因に 
なりまず。プラグをなさ、乾いた巧 
でふいて < ださい。 


■お手入れ•点検の際は、 
電源プラグを巧く 


运 

電源プラグ 
を巧く 


感電やけびをする 
ことびあります。 


■電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 


〇 



差し込みび不完全でずと、感電や発熱 
による火災の原因になります。 
♦傷んだプラグ•ゆるんだコンセント 
は使用しないでください。 


■異常.故障時には直ちに使用を中止する 

© •電源スイッチを「入」にしてち、運転しない 

• 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする 
• 異常なにおいや音びする • 運転中、時々止まる 

.本体び変あしたり、異常に熱い •ホースび破れている 

発煙-発火-感電の恐れびあります。 

♦すぐに電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ点検を 
ご相談ください。 


A 注意 


■义気に近づけない 




火気禁止 



排気で炎び大さくなり、火災の原因 
となります。また、本体の変あによる 
ショート-発火の原因になります。 


ir 純正似外の紙パックを 
使用しない 


Q 


本体内にごみびちれ、 
発煙や発火の 
恐れびあります。 
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么注意 


■電源コードを卷き取るとき 
は、電源プラグを持つ 


〇 


プラグびあたって 
けびをすることび 
ありまず。 


■雷原プラグを巧くときは、 
必ず雷原プラグを持って巧く 


〇 



感電やシヨ 
ありまず。 


卜して発火することび 



時じ m は胃原プラグを巧< 


けび-やけど-絶縁劣化による感電-漏電火災の原因に 
なります。 


電源プラグ 
を巧く 


長くお使いいただくためのお願い 


•この掃除機は家庭用でず。 

業務用やお掃除じ(かの目的には、ご使用にな5ないでください。 


巧のよラな物は吸わせない 



水や液体•湿ったごみ•ガラス- 
ピン •針- つまようじなどは 
故障の原因になります。 


移動のときは必ずさげ手を持つ 
また、スタンド収納状態で本体を 
運ばない 


ホースと延長管びはずれたり、ホース 
で持ち上げるとホースの破れや床面 

の傷付さの原因になります。 

V_ 
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Panasonic 辟ぉさ I 

電寮掃除傑ほ証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場含には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束ずるちのでず。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連赂ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 


MC-A14CP 


保証期聞 

お買い上げ曰か 6 

本体1年間（但し紙パックは除く） 

篇ぃ上げ日 

年 月 

曰 

お 

ご住所 


客 

おを前 

様 

様 

電 

話 （ ) - 


& 

販 

住所 

-販売店名 


売 




巧 

電言丢 ( ) — 



パナソニック株式会社クリーナービジネスユニット 

〒527-ぉ01滋貿県束近江巿林田巧巧00あよ也 TEL (0748) 23-1141 


切 

取 


線 


ご販売店様へ《 ED 欄は必ず記入しておミ度し < ださい。 


各部のなまス/準備 • 使いかた 


ホースの組み立てかた 

ホースの両端にホース先端パイプとホース接続パイプを接続する 


ホース 先端パイプ ホース ホース 接続パイプ 

つ0 ♦:] 1)))))))))))))))))))))))))))))))) 画邏))))))))1))))))))誦^^^^ 



ホースおさえ 



♦ホースおさえをカバー端面につけなびら、ホースおさえのつめを巧した状態で 
ホース先端パイプ（ホース接続パイプ）と接続する。 

♦つめをホース先端パイプ（ホース接続パイプ）の巧2力巧にカチッと音びするよう 
にお実に合わせる。ホースびなけないことを確かめる。 


f 風量調節リング I 


f 電源スイッチ ] 

♦床用ノズルの操作び重いとさは、 

風量調節 U ングを回して 
巧を開けてください。 

(通常のお掃除には、巧を閉じてください。） 

V J 


参モーターび 回ります。 

切咬:つ)从 

参モーターび 止まりまず。 

切(こ巧入 

V ) 


已 




















































♦ホース先端パイプ-延長管-巧用ノズルは、ねじりなが5 
しっかり差し込みます。（はずすときもねじりなが 5) 
♦ホース先端パイプ-延長管-巧用ノズルは 
下図のようなち向で組み立ててください。 

(スタンド収納がスムーズにできます。10ぺージ参照） 


内のなまえは付属品でず。 




風量調節リング 

(1®=已ぺージ） 


ル—人 


延長管ストッパー 

(政] 〇ぺージ） 


床用ノズル 

※床-たたみの目にそって力を入れず、 
軽くずべ日ずよラにご使用ください。 
(ホ-たたみの傷付き防止にもなります。） 



空気もりし弁 

(岐11ぺージ） 


/■ 



ふた—— 

※紙パックび入っています。 
(腐= 8ページ） 

ふた開閉部 

※紙パックの交換、 
フィルターのお手 


電源スイッチ 

(13= 已ぺージ） 

コード巻き込みボタン 



電源プラグ 


※はずすとさは 际タン I を 
押してはずしてください。 

紙パック ー 

(蚊8ぺージ） 


フイ） 


電ミ原-!_ド 

※電源コードを、黄印をめやず 
にして、ホ印じ(上は引さ出さ 
レタ^ なし'^でくたさし、。 


(豚1日ぺージ) 
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(断線の原因になりまず。） 


ずを間用ノズル 


こ 

姑 ； 
の。 ど 
プ5間な 
V ささ目 
パだすざ 
端くの継 
先用ス隅の 
ス使ンのみ 
I ご夕 I た 
ホてやァた 
•け具フや 
管付家ソ床 
長り • • • 
延取 
































































紙パックの交換 


紙パックの取りはずしかた（ごみの捨てかた） 


I ふたを開ける 

ふた開閉部に指を入れ、 
引き上げる。 フッ々 


S フックをはずす 



フック 


白ボール紙 


0紙パックを捨てる 

白ボ ー j レ紙をミシン目で折り、 
紙パックの巧にふたをして捨てる。 

※ルさなごみはこぼれやすいので 
ご留意ください。 


^紙パックを取りはずす 

白ボール紙を持って 
本体を手でささえて取り出す。 

※白ボー j レ紙の巧からごみびこぼれ 
ないよラ取りはずしてください。 


ミシン目で巧る 



突起を押し込む 


0 


( A 迂局 


■ 巧巧旧切外の紙ノ v ° ックを使用しない 

本体内にごみびちれ、発煙や発火の恐れびあります。 


品番 AMC - S 已（已枚入り） 

なのちのち使えます 


希望ル売価格73已円（税抜700円） 

に008年12月現在） 


品番 

防臭加工 

シャッター 

種類 

バッケージ色 

希望ル売価格(日枚入） 

AMC-NC 己 

〇 

〇 

M 型 V タイプ 

ピンク 

10已〇円（税巧1000円） 


♦本体装着外の純正純パックをご使用の場合は、紙ノ くックパッケージの 
説明をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
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紙パックの取り付けかた 


紙パック挿入ガイド(左ち） 
白ボール祇 



フック 


白ボール紙 


〇新しい紙パックを入れる 

♦2 つのつめのあるちを下にして、 

つめ 白ボール紙だけを r 紙パック挿入ガ 

イド」の内側におって奥まで挿入する。 


@白ボー j レ紙を矢印の方向に 
巧し、フックにひっかける 

@ふたを閉める 

♦カチッと音びするまで閉めてください。 
※強く押すと本体びかたむさますので 
気をつけてください。 

※紙パックびセットされていないとさ 
は、閉まりません。 


♦防臭加工について 
ごみの臭いを和らげる効まの持続期間は、 
使用開始後約]かちです。 

(ごみの量、種類によって異なります。） 


紙くック防臭剤成分 
♦ポ1」カルボキシル酪酸 
♦炭酸亜齡化合物 


紙ノ くックは販売店でお買い巧めいただけます。 
パナソニックの家電製品直売サイト 
r ノ くナセンス」でちお買い巧めいただけまず。 




CLUB Panasonic 

Pawa ^ense 


http://club.panasonic.jp/mall/sense ■ 


♦保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に 
- ' 入れてください。 

_ 
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お手入れのしかた/あとかたづけ 


■お手入れの前には、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを巧いてください。 


紙パックを交換しても、吸込力が回復しないとを 



〇紙パックを取り出す （蚊 8 ぺージ) 

@フィルターを取り出す 

@軽く水洗いし、 

陰干しでよく乾燥させる 

©もとの位置へ取り付ける 

@紙パックを取り付ける 

(豚9ページ） 


〔お願い） ♦フィルターを洗雇機で洗ったり、もみ洗いしないでください。 

- また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 

/フィルターび縮んで、モーター部にごみび侵入し、、 
、故障の原因になります。 ノ 


本体-付属品 


水をふくませ、しぼったやわ日かな巧でふきとってください。 

( お願い ) ♦洗剤-ベンジン-シンナー-アルコールなどは使わないでください。 

- (ひび割れや変色の原因になります。） 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書に従ってください。 


あとかたづけ（スタンド収納) 



故障かな 


■修理を依頼される前に、下の表に従って点検してくださし、。 


f こんなとさは 

調べるところと直し方 

参照ペーう 

モーターび 

参電源フラグびコンセントにしっかり差し込まれていま 

— 

回転しない 

したか？ 



参紙バックびごみでいっぱいになっていませんか？ 
^交換する。 

8 

吸込力び弱い 

•ホースやノズルに、ごみがつまっていませんか？ 
^ごみを取〇除< 

— 


♦ふたび確実に閉まってますか？ ^お実に閉める。 
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♦風量調節 U ングび閉じていますか？ ^閉じる。 

已 

「ボコボコ」といラ 

♦モーター過熱防止用の 空気ち 6 し算び 動作しています。 

7 

音びずる 

異常ではあ0ません。 


電源コードび全部 
入 5 ない 
電源コードび引さ 

出せない 

V 

♦電源コードび片寄って巻さ込まれたりしていませんか？ 
一吕〜 3 m ほど引き出して、ちラー度卷き込む。 

7 

参電源コードび絡んでいませんか？ 

^無理に引さ出さず、コード巻さ込みボタンを押し 

7 

なびら r きき込み」间き出し」を繰り返してください。 

J 


点検を、なお 
異常のある場合 


ご自分で修理なさ b ないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品 ' 
をご持参ください。 

詳しくは、11〜13ページの「な証とアフターサービス」をご参照ください。， 


保証とアフターヴービス C ょく備みくださ の 


修理•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


■保証書 （裏表紙をご覧ください。） 
お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確 
かめ、お買い上げの販売店か b お受け取り< 
ださい。よくお読みのあと、な管してくださし、。 


保証期間：お買い上げ曰か b 本体]年間 
n ただし紙パックは消耗品ですので保証期間内 
^でち「有料 I とさはていただをます_ 


乾居や贈答品などでお困りの場合は…■補修用性能部品の保有期間区を] 

• 修理は、サービス会社-販売会社の 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、 

「修理ご相談窓口」へ！ 製造巧ち切りを日年お有しています。 

•使いかた.お買い物などのお問い合わせは、ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を 
「お客様ご相談センター」へ！ 維持するために必要な部品です。 










































保証とアフターヴービス( ょ< ぉ^み<璋 の 


修理を依頼されるとき 


11ページの r 故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び 
修理をさせていただきますので、恐れ入ります 
び、製品に保証書を添えてご持参ください。 


• 保証期間び過ぎているとをは 

修理すれば使用でさる製品については、 

ご要望により修理させていただきます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代’出張料などで構成されています。 

技術料 I は、診断’故障個所の修理および部品交換’調整’修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助な料代です。 

I 出張料 I は、お客様のご巧頼により製品のある場所へ技術ちを派遣する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

品名 

電気掃除機 

品番 

MC - A 14 CP 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ごホ目談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノ くナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、 
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことびあ 
りまず。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー•ディスプレ 
イを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場 
合や正当な理由びある場合を除を、第 Z 者に提供しません。お問い合わせは、ご 
相談された窓□にご連絡ください。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。 

_ h1:tp://pana5onic.co.jp/c5/j 日 pan/ _ 


修理に関ずるご相談 

使いかた-お買い物などのご相談 

パナソニック修理ごホ目談窓 □ 

パナソニックお客様ご相談センター 

ナビダイヤル (全国共通ま号） 

田。0570 -087-087 

• 呼出音の刷こ Nn より通話料金の目安を 
お失日らせします。 

•携帯電話- PHS ■ IP / 光電話等、ナビダ 
イヤルびご利用でさない場合は、最寄り 
蝴廣里。匪策窓□に直接お。、けください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、次ぺージを 
ご覧ください。 

3 巨己曰/受付曰日寺〜 20 日寺 

電話茹ル函 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は … 06-6907-1 187 

FAX 拱, k 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open:9:00 -17:30 

(closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
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※電話番号をよくおおかめの上、おかけください。 


パナソニック修理 


I 地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございまず。 


化海道 

地 

区 

木し幌 札幌巿厚別区厚別南 

2 T 目 17-7 
巧 （011 旧 94-1 251 

姐川 旭川巿2を通1目了目 

1166 

0(0166)22-3011 

帯広 帯広巿西20条化 
2 T 目 23-3 

巧 （01 5 日) 33-8477 

函館 函館市西倍梗 

己89番地241涵館 
流通卸センター内） 

巧 （0138)48-6631 


首都 


栃木 宇都宮市上戸祭 
打目 3-1 9 
巧 (028)689-2555 
群馬 前橋巿箱田町 32 已 -1 
巧 (027)254-2075 
茨城 つくば市筑穂 3 了目 
15-3 

巧 (029)864-8756 
埼玉 欄 I 怖赤お 2T 目 4-2 
巧 (048)728-8960 

千葉 干葉市中央区末広 
日 

巧 (043)208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 了目 2 目- 17 
巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 
4-13 

巧 (055)222-5822 

巧蔚 II 横お巿港南区曰野 
已了目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 
新漏 新潟市東区東明 
] 了目 8-14 

巧 （025)286-0180 


中部 


石川 金お市横り13 了目2日 
巧 (076)280-6608 

富山 富山市根塚町1了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 
福井 福井巿問屋町 2 了 目 14 
巧 （0776)21-0622 
長野 粒本市寿化 7 T 目 3-1] 

巧 （0263 旧 6-9209 

静岡 静岡巿契区千代田 
7 了目 7 -己 

巧 (054)287-9000 


滋賀 栗東市霊仙寺1了目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市が見区竹田 
中 J II 原町 7 1-4 

巧 （075)646-2123 

大阪 大阪市城東区関目 

巧 (06)6359-6225 


愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 
巧の 52 旧 190225 
岐阜 岐阜巿中需 4 了目 42 

巧の 58 に 78-6720 

局山 局山巿花岡町 3 了目 

82 

巧 （0577)33-0613 
EM 津市义居野村町 
字山巧 421 

巧 (059)254-5520 


奈良大和郡山巿筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 

ち庫神戸市須磨区弥栄台 

打目 13-4 

巧 （078)796-3140 


ま化 


青森 青森市大字お田 
を豊田 364 

巧 （017)775-03% 

秋田 秋田市外姐 J II 
字ル谷地 3-1 

巧の 18)868-7008 

岩手 盛岡市厨川巳 T 目 
1-43 

巧 (019)645-6130 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

S (022)387-11 17 

山形 山お市平清水1了目 

1-7 已 

巧の 23)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目 
己]-1己 

巧 （024)991-9308 


>. I 

地 区 

鳥取 鳥取市ま長2白日-] 

巧 (0857)2 目- 9695 

米子 米子市米原 4 T 目 

2-33 

S (0859)34-21 29 

がに： 松江巿平成町 

] 82香地] 4 
巧 (0852)23-1 128 
出 雲出雲市渡橋町416 
巧 （0853)21-3133 

浜田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 
岡山 岡山市田中 138-1 1日 
巧 （086 に 42-6236 
広島 広島市西区南観音 

1 T 目] 3-已 
0(082)295-5011 

山 □ 山口市ル郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 

四国 地区 

香川 高松市勒使町1日 2-2 

巧 （087 旧 68-6388 

徳島 徳島市沖浜 2 T 目3己 

巧 (088)624-0253 

高知 高知巿仲田町 2-1 巨 

S (088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡抵部町 

八倉7己-1 

巧 (089)905-7544 

九州地区 

福岡 春曰市春曰公園 1 

打巨48 

巧 (092)593-9036 
佐賀 佐賀市銅島町大字 
八戸字上深町3044 
S (0952)26-91 51 
長崎 長崎市東町191日-1 
巧 （095 旧 30-1 658 

大分 大分市欧原 4 T 目 

8-35 

巧 （097)5 日 6-381 5 

直崎 宮崎市本郷北方 

字草葉2099 -2 
0(0985)63-1213 
貢賢お 熊本市健軍本町 12-3 
巧 (096 巧 67-6067 
天草 天草市港町 18-1 1 
巧 （0969)22-31 25 

鹿 お 島 鹿児島市ち次郎 

1 T 目已 -33 
巧 (099)250-5657 
大島 奄美市名瀬朝仁面] 1-2 

S (0997)53-51 01 

沖縄地区 

沖縄 浦添市城間 4 T 目 23- 11 巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号が変更になることがちりまずので、 

あ 5 かじめご了承ください。 0608 
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電 源 

AC100V 50-60HZ 

消費電力 

6己日 W 

がお寸法 

幅2己 6mnn X奥行 299mm X高さ 229mm 

苗 S 

貨 里 

3.已 kg (巧用ノズル-ホース-延長管含む） 

吸込仕事率 

2日日 W 

運転音 

62服 

集じん容積 

1.6L 

コードの長さ 

5m 

付属品 

巧用ノズル .（1 コ） 

すさ間用ノズル .（1 コ） 

延長管 .（2 本〈うち1本は延長管ストッパーつき〉） 

ホース .（1 本） 

ホス先佩八イプ .（1 コ） 

ホース接続バイプ .（1 コ） 


愛情点検 

長年ご使用の電気掃除機の点検を！ 


こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

•電源スイッチを「入」にしてを、 
運転しない 

•電源フラグやコードを動かずと、 
通電したりしなかったりする 
• 異常なにおいや音びずる 
• 運転中、時々止まる 
.本体び変おしたり、異常に熱い 
• ホースび 破れている 
• その他の異常、故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止 
のため、ずぐに 
電源スイッチを 
「切」にし、電源 
プラグを巧いて、 
販売店へ点検を 
ご相談ください。 


便利メモ 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

お買い上げ日 

年月 曰 

品番 

MC - A 14 CP 

販売店名 

巧 （ ） - 


パナソニック株式会なクリーナービジネスユニット 

干已 27-8 已 01滋賀県 東近江市林田町 1 己 00 番地 

◎ Panasonic Corporation 2008 
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〈無料修理規定〉 

1.取撒説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用状態で保証期間内 
に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をごが頼になる場合には、商品に取撒説明書から切り離した 
本書を添えていただきお買い上げの駆売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 

お近 < のご相識窓□にご連絡ください。 

2 .ご転居の場合の修理ごな頼先等は、お買い上げの販売店またはおおく 
の修理ご相談窓□にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記人の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、おあくのご相談窓□へご連絡<ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理が改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ權の取が場所の移設、輸送、落下などによる故障あび損傷 
(八）乂雖、地震、水害、落雷、その他天雖地変、及び公害、塩害、ガス害 
(硫化ガスなど）、異常電圧、指を外の使用電源（電圧、周玻数）など 
による故障あび損傷 

(二） 車両、船舶等に措載された場合に生ずる故障あび損傷 
(ホ）一般家庭用外（例えば業務用など）に使用された場合の故障 
あび損傷 

(へ）本書のご添ががない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店名の記入のない場合、 
あるいは字ちを書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直擅修理窓□へ送がした場合の送料等は 
お容様の負担となりまず。また、出張修理等を行った場合には、 

出張料はお宮様の負担となりまず。 

己.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6.本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

7 .お近くのご相談窓□は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 
<ださい。 


修理メモ 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応あびその懐の安全点横ま動のために利用させていただく場合げ 
ございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、を件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いるち（保証責任者）、及びそれ外の事業者に対ずるお容様の法律上の 
権利を制限ずるものではありませんので、保証期間経過體の修理について 
ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはおあくの修理ご相談窓□に 
お問い合わせください。 

※保証期間経過糖の修理や補修用性能部品の保有期間については取撒 
説日月書の「保証とアフ女ーサービス」をご覧くだちい。 

《This warranty is valid only in Japan . 








































